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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van 9 maart 2016, houdende benoeming tot voorzitter van de Raad 
van deskundigen voor de nationale meetstandaarden 


Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Korting der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. 
enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 maart 2016, nr. WJZ / 16030363; 

Gelet op artikel 4 van de Metrologiewet en artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet adviescol¬ 
leges; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

Te rekenen vanaf 1 maart 2016 wordt prof. dr. J.H.W. de Wit te Broek op Langendijk benoemd tot 
voorzitter van de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden voor de periode tot en 
met 31 december 2017. 

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden 
geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkene en aan de 
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden. 

Wassenaar, 9 maart 2016 

Willem-Alexander 

De Minister van Economische Zaken, 

H.G.J. Kamp 
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